LAS ESPECIES NUEVAS O POCO CONOCIDAS DEL GENERO 
LYMAENON (Hal.) Walk. (GONATOCERUS (1) auct, nec Nees) 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(HYM. MYMARIDAE) 


Por 
A. A. OGLOBLIN 


II. 
6. Lymaenon stenopterus n. sp. 


Descripta sobre tres ejemplares recogidos en Loreto, Misiones so- 
bre el césped formado principalmente por la gramínea Axonopus com- 
presus; d, 2. XI. 1933; 22, 5.X. 1933. 

HEMBRA: Longitud del cuerpo 1,05 mm.; la envergadura 2,03mm. 
Cuerpo de color amarillo parduzeo en los ejemplares montados en 
bálsamo de Canadá; los ejemplares vivos de color rojo obscuro, debido 
a la presencia de un pigmento rojo, lipócromo. 

Las trabéculas, el borde de los espiráculos del propodeon, dos 
manchas posteriores del mesosterno y la vainas del oviscapto negros. 
Antena, salvo la radícula, amarilla, y las manchas de la base alar de 
un pardo oseuro. Todos los fémures, las tibias intermedias y posterio- 
res y los dos últimos artejos tarsales de un pardo claro, como también 
las estrechas fajas transversales desde el tercero hasta el séptimo ter- 
gitos abdominales. El pecíolo de un amarillo claro; los ocelos rojos. 

La cabeza 0,17 mm. por 0,25 mm.; el triángulo ocelar con el án- 
gulo apical de 120”. La línea interocelar supera en un tercio a la oce- 


(1) Después de haber entregado la primera parte del presente artículo, he 
podido consultar la importante publicación del Dr. J. P. Kryger: ‘‘Synonymie 
remarks on some generic names of Mymaridae (Hym) ”, Soertryk af *“Entomo- 
logiske Meddelelser’? 18, 1934, donde el autor comprueba que el género Gonato- 
cerus Nees, 1834, no puede ser referido a la familia Mymaridae. La interpre- 
tación y sinonimia propuestas por el Dr. A. Fórster para este género (1847 y 
1856), aceptadas por todos los autores siguientes, están basadas en un error y 
por consiguiente debemos usar el nombre de Lymaenon (Hal) Walk, (Ann, Mag. 
Nat, Hist., 18, 1846) considerado como un sinónimo de Gonatocerus Nees hasta 
la aclaración del Dr. J. P. Kryger. 
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locular (18 : 12). El diámetro del ocelo anterior 0,021 mm. La que- 
totáxia del vértice 4 y 4 cerditas. La antena 0,82 mm. de largo. 
(Figura 15). 

a Las dimensiones de los artejos antenales empezando por la ra- 
dícula : 


i. Largo: 85; 136; 61; 41; 30; 37; 44; 51; 47; 49; 42; 181. 
Ancho: 14; 24; 21; 14; Li: IT; 18; 24; 27; 27; 33; 51. 
Nämero de las sensorias placoideas 


ji osa G B; G Be 27' T. 

La maza tan larga como tres y media veces el largo de los arte- 
jos precedentes reunidos. 

Frente con cuatro cerditas entre los tórulos, la distancia entre es- 
tos últimos es igual al diámetro mayor del tórulo. 

Tórax: 0,367 por 0,214 mm. Fig. 17. 

Pronoto: 0,126 por 0,205 mm., con estrías finas y cortas, longi- 
tudinales; 4 y 4 cerditas. 

Escudo del mesonoto 0,119 por 0,187 mm., las surcos parapside- 
les convergen desde 0,116 hasta 0,071 mm. Las cerditas 0,034 mm., 
sus bases submedianas. Las tégulas con cinco estrías longitudinales. 

Escudete 0,119 por 0,16 mm.; la parte sensorial y los lados exter- 
nos de las axilas con las cerditas diminutas. 

Metanoto 0,095 por 0,149 mm., (largo en el medio: 0,041 mm.) ; 
la parte mediana con un área rombiforme. 

Propodeon : 0,163 por 0,173 mm., (lareo en el medio: 0,058 mm.), 
paulatinamente estrechado hacia las bases de las caderas; levemente 
escotado sobre su margen posterior. Los espiráculos bastante grandes, 
subredondos, se encuentran al nivel del borde posterior del escudete. 
Los procesos de la furca metosternal se proyectan debajo de las bases 
de las cerditas, al nivel del margen posterior del metanoto. Las apo- 
demas laterales a la altura de la palanca del espiráculo. Las carenas 
laterales rectas, aleanzan a las bases de las caderas posteriores. El 
mesofragma toca casi el borde peciolar del propodeon. 

Las tibias anteriores con los cinco dientecillos a lo largo de su su- 
perficie interna. ; 

Alas anteriores: 0,892 por 0,158 mm. (el índice L:A = 5,6); 
distintamente ahumadas, con una mancha hialina distalmente del 
nervio estiemal. Una mancha obscura debajo de los nervios estigmal 
y marginal. El nervio subcostal 0,16 mm.; marginal 0,108 mm.; es- 
tigmal 0,03 mm. Subcostal con una y el nervio marginal con dos 
largas cerditas dorsalmente, La pilosidad del disco bastante pareja, 
empieza desde la base del nervio marginal. Un campo calvo corres- 
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ponde a la mancha hialina del ala. La hilera anal poco clara, com- 
puesta de cerca 30 pestañas. La parte más ancha del disco con unas 
16 hileras de pestañas. El borde ventral distintamente escotado an- 
tes de la parte ensanchada del disco. La pestaña más larga de la 
franja marginal: 0,085 mm.; un poco más larga que la anchura mä- 
xima del ala. 

Ala posterior: 0,745 por 0,034 mm.; el nervio llega hasta 0,275 
mm. desde la base. El disco con una sola hilera irregular de 
7—13 pestañas, sin contar las hileras submarginales. La pestaña más 
larga de la franja marginal 0,088 mm. 

Abdomen peciolado, esbelto, se ensancha paulatinamente hacia su 
tercio caudal, 0,509 por 0,226 mm. 

Pecíolo 0,047 por 0,047 mm., dstintamente ensanchado atrás, 
con el margen oral distintamente escotado. 

Quetotaxia de los tergitos 22 a 8°: 1,1; 44; 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 
5,5. Los cercoides grandes, oblicuos, muy aproximados, la distancia 
entre ellos es igual a la mitad de su anchura. 

Los espiráculos redondos, 0,07 mm. de diámetro. El oviscapto 
0,493 mm., en unos 0,064 mm. sobrepasa el ápice del abdomen, 


Macho: Longitud del cuerpo 0,926 mm., envergadura 1,9 mm. 

Cuerpo de color pardo rojizo volviéndose a pardo obscuro en las 
preparaciones microscópicas. La radícula, dos manchas a lo largo 
de los parápsides y entre ellos una transversal, axilas y los bordes la- 
terales del eseudete de un amarillo claro.. Las tibias anteriores y los 
dos artejos basales de todos los tarsos amarillos. La cabeza y una 
mancha redonda del pronoto de un amarillo ocre. El funículo, una 
mancha anteromedia de la frente, las trabéculas, la mancha interoce- 
lär y las dos pequeñas manchas del margen caudal del mesoterno, 
negros. 

La cabeza parecida a la de la hembra, pero con la frente más 
ancha y los bordes externos de los tórulos distintamente salientes. 

Antena 1,04 mm. Las dimensiones de los artejos antenales en 
milésimas del milímetro (empezando por la radícula); Fig. 16. 

Largo: 61; 88; 47; 75; 78; 81; 81; 82; 82; 81; 78; 78; 75; 78. 

Ancho: 17; 27; 30; 30; 27; 27; 30; 27; 25; 27; 25; 24; 27; 24. 

Número de las sensorias placoideas : 

—3 3 85 % Bj 9 A Tj 8; Sj 41 Y; Y. 

Tórax 0,34 por 0,197 mm. 

Pronoto 0,122 per 9,197 mm., más alargado que el de la hembra, 
con la superficie distintamente celulada. Mesoseudo 0,129 por 0,177 
mm. Escudete 0,119 por 0,156 mm. Propodeon 0,156 por 0,156 mm., 


36 Revista Soc. ENTOMOLÓG. Arc. VIII (1936) 


(largo en el medio 0,041 mm.). El mesofragma más corto que el 
de la hembra. 

Abdomen 0,411 por 0,186 mm. con la quetotáxia parecida a la de 
la hembra; los pleuritos con las estrías más ralas; los cercoides más 
aproximados. 

El aparato copulador con oedeagus 0,054 mm. largo, encorvado, 
y puntiagudo en el ápice; los parámeros externos redondeados, api- 
calmente con cuatro cerditas cortas. El orificio genital oralmente re- 
cubierto por una fina lámina subtrapeziforme. Los escleritos bacu- 
liformes llegan hasta el séptimo esternito. Fig. 18. 


7. Lymaenon inauditus n. sp. 


Descripta sobre 18 99 y 5 dd todos recogidos en Loreto, Mi- 
siones sobre el césped de diversas Gramineae. Casi todo el año. 


HEMBRA: Longitud del cuerpo 1,02 mm. (Longitud máxima 1,13 
mm., mínima 0,88 mm.). Cuerpo de color pardo claro con el dibujo 
amarillo. Los ejemplares vivos son de un pardo rojido por la presen- 
cia de un pigmento rojo, lipócromo que obscurece el dibujo claro. 

La cabeza amarilla cos una mancha mediana en la frente y, a 
veces, una mancha interocelar pardas; las trabéculas y antenas ne- 
gras, salvo los dos primeros artejos pardos. Los ojos de color azul 
ceniciento. Tórax pardo, una mancha posterior del mesoscudo en 
forma de V gruesa y dos líneas, que corren desde las axilas hasta 
la articulación abdominal, amarillos; estas líneas se vuelven más es- 
trechas posteriormente con una anastomosis al margen oral del pro- 
podeon. 

Las tibias anteriores, excepto su borde externo; los’ trocanteres; 
las bases de los fémures intermedios y posteriores amarillentos. 

Las vainas del oviscapto y una-faja transversal del quinto ter- 
gito abdominal negros. 

La coloración es sujeta a una variación considerable; en los 
ejemplares más obscuros toda la cabeza y una gran parte del abdo- 
men son casi negros, siendo el dibujo amarillo del tórax el más cons- 
tante. , 

La cabeza 0,187 por 0,329 mm.; la linea interocelar 1 14 veces 
tan larga como la ocelocular (20: 14); el diámetro del ocelo ante- 
rior 0,027 mm. : 

Frente con dos cerditas finas; la distancia entre los tórulos 1 
% tan larga como el diámetro del tórulo (20: 12). 

Antena 0,98 mm.; las dimensiones de los artejos antenales em- 
pezando por la radicula: i 
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Largo: 54; 129; 58; 37; 47; 58; 54; 55; 51; 51; 51; 184. 
Ancho: 17; 34; 34; 20; 24; 27; 29; 30; 30; 34; 37; 54. 
Número de las sensorias placoideas: 

—+ ——¿ 2; 2; 2; 2; 2; 2; 235 T 

Escapo fina y longitudinalmente estriado; la pilosidad rala de 
los artejos basales se vuelve más densa y corta hacia el ápice; la ma- 
za es tan larga como los artejos décimo, noveno, octavo y la mitad 
del séptimo reunidos, Fig. 19. 

Tórax 0,39 por 0,23 mm. Fig. 21. 

Pronoto 0,119 por 0,22 mm.; fina y transversalmente estriado; 
los bordes laterales engrosados frente a los espiräculos. 

Escudo del mesonoto 0,132 por 0,204 mm., los parapsides con- 
vergen desde 0,142 hasta 0,064 mm. Las bases setales en el medio. 

Escudete 0,156 por 0,180 mm.; la parte sensorial con dos cer- 
ditas diminutas en los ángulos externos. 

Metanoto 0,116 por 0,163 mm.; la parte mediana con un área 
rombiforme. 

Propodeon 0,159 por 0,18 mm., largo en el medio 0,041 mm.; 
los espiráculos circulares se encuentran arriba del borde posterior 
del escudete; una linea elevada, obscura, reune el espiráculo con el 
margen anterior del propodean frente al ángulo del área rombi- 
forme del metanoto. Las setas, bastantes largas, se encuentran sobre 
el nivel del borde posterior del escudete. Las apodemas laterales se 
proyectan bajo las bases setales, Los procesos de la furca metaster- 
nal arriba del margen posterior del metanoto. Las carenas laterales 
débiles, ias medianas subobsoletas. El borde peciolar distintamente 
escotado. Mesofragma con el ápice subrectangular no alcanza el 
borde posterior del provodeon. 


Las tibias anteriores con una hilera de 8-10 dientecillos sobre 
su borde interno. Las tibias posteriores con una línea elevada 
sobre su superficie interna. 


Ala anterior 1,024 por 0,259 mm. (índice L.: A. = 3,9); hia- 
lina con una ligera nube triangular entre el nervio estigmal y la 
parte engrosada del borde caudal. La nervadura termina a 0,408 mm. 
desde la base alar, El nervio subcostal 0,231 mm.; marginal 0,146; 
etsigmal 0,034 mm. La base alar calva, sin contar a unas diez pes- 
tañas debajo del nervio marginal; la pilosidad del disco empieza dis- 
talmente del nervio estigmal; la línea anal compuesta de unas ca- 
torce pestañas. Las pestañas de la superficie dorsal casi parejas, 
las de la superficie ventral varían desde 0,005 hasta 0,017 mm. La 
pestaña más larga de la franja marginal 0,068 mm. 
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Ala posterior 0,791 por 0,071 mm.; e] nervio termina a 0,326 
mm. desde la base alar, El disco solamente con hileras submargina- 


les de pestañas cortas. La pestaña más larga de la franja marginal 
0,085 mm. 


Abdomen 0,519 por 0,271 mm. 

Pecíolo un poco transversal 0,041 por 0,044 mm., dilatado pos- 
teriormente. El segundo tergito con 1 y 1; tercero y cuarto con 
4 y 4; quinto y sexto con 3 y 3; séptimo con 5 y 5 y octavo con 4 
pestañas. Los tergitos 1 - 4 lisos, 5 - 7 escamoso-celulados lateralmen- 
te. Los cercoides con cuatro pestañas finas y largas. 

Oviseapto 0.452 mm. a unos 0,034 mm. sobrepasa el ápice del 
abdomen. 

Macho: Longitud del cuerpo 1,017 mm. 

Muy parecido a la hembra por su coloración y estructura. 

Las dimensiones de los artejos antenales en milésimas de mi- 
limetro : 

Largo: 71; 47; 88; 85; 91; 91; 91; 88; 88; 85; 88; 85; 86; 

Ancho: 30; 30; 30; 30; 34; 35; 37; 34; 37; 37; 40; 38; 34. 

Número de las sensorias placoideas: 

—;—; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 10; 10; 10; 10; 10. 
El escapo longitudinalmente estriado, sin radícula separada. 
Fig. 20. 

Tórax 0,374 por 0,248 mm., más corto y ancho que el de la 
hembra. 

Pronoto 0,146 por 0,248 mm. Escudo del mesonoto 0,156 por 
0,217 mm., más alareado que el de la hembra. 

Abdomen 0,5 por 0,155 mm.; el peciolo 0,051 por 0.051 mm., 
distintamente dilatado atrás, con el borde oral escotado y el poste- 
rior subanguloso. 

El aparato copulador con oedeagus 0,085 mm. de largo, ligera- 
mente encorvado en su quinta parte distal; los parámeros retorcidos; 
redondeados en el ápice, 0,068 mm. de largos. De los escleritos ba- 
euliformes sólo los dorsolaterales son desarrollados en forma de una 
U ascha. Fig. 22 representa los demás detalles del aparato copuldaor. 


8. Lymaenon grandis n. sp. 


Descripta sobre dos d g y tres 22 recogidos en la selva de Lo- 
reto, Misiones; dd 2.111.1932; 9? XI.1933; 15.VI.1934 y 27. 
VI11.1934. 

Hemera: Longitud del cuerpo 2,43 mm. ; la envergadura 4,97 mm. 

Cuerpo de color amaril'o de oro. El ‘funiculo de la antena, los 
ojos, las trabéculas y las dos manchas de la base alar negros. 
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Las fajas transverso-apicales de los tereitos abdominales desde 
elsegundo hasta el séptimo, los nervios alares, las vainas del oviscap- 
to y las tibias posteriores parda. 

La cabeza 0,35 por 0,55 mm. La línea interocelar 1 4% veces tan 
larga como la ocelocular, (9:6). El diámetro del ocelo anterior 
0,056 mm. La quetotaxia del vértice 4 y 4 setas. 


Antena 2,06 mm. de largo, Las dimensiones de los artejos en 
milésimas de milímetro, empezando por la radicula: 

Largo: 193; 425; 105; 156; 119; 112; 105; 105; 95; 95; 75; 476. 

Ancho: 78; 92; 51; 68; 78; 88; 95; 95; 88; 85; 68; 112. 

Número de las sensorias placoideas: N 

=; —5 B 2 2 23. 2; 23 2; Bs 1; 7 

Escapo con cinco hileras de gruesos pelos negros, hasta 0,067 mm. 
largos; la pilosidad del funículo, densa y gruesa, se vuelve más cor- 
ta hacia el ápice. La maza casi tan larga como los cinco artejos pre- 
cedentes reunidos. Fig, 23. 

Tórax 1.039 por 0,542 mm. 

Pronoto 0,33 por 0,542 mm., con las 6 y 6 setas, todas en:su par- 
te oral. 

Escudo del mesonoto 0,362 por 0,475 mm.; los surcos parapsi- 
dales convergen desde 0,305 hasta 0,169 mm.; las bases de las setas 
en 4 posterior del escudo. 

Escudete 0,362 por 0,429 mm., la parte sensorial con dos setas 
diminutas en sus ángulos externos. 

Metanoto 0,248 por 0,395 mm.; la parte media con un área rom- 
biforme; las partes laterales con dos pelos diminutos cada una. 

Propodeón 0,452 por 0,448, largo en-el medio 0.187 mm. Los es- 
piráculos elípticos 0,024 por 0,017 mm., se encuentran a la altura del 
margen posterior del escudete arrimados al borde anterolateral del 
propodeón. La carena lateral bifurcada, emitiendo una rama hacia 
la base coxal y otra hacia la articulación peciolar. Las carenas me- 
dianas delimitan un área subelíptica que termina antes del borde 
oral del propodeón. Unas cuatro líneas elevadas, transversales, reunen 
las carenas laterales y medianas en su tercio caudal. Las setas 
0,068 mm. de largo, se encuentran a la altura del margen posterior del 
metancto. Los procesos de la furca se proyectan debajo de las bases 
setales. Las apodemas laterales debajo de los espiráculos. El meso- 
fragma subtriangular con el ápice redondeado, casi toca la articu- 
lación con el pecíolo. Las tibias anteriores con unos quince dienteci- 
llos pequeños en los dosí tercios basales d esu margen interna. Los 
fémures posteriores ventralmente con cuatro fuertes tubérculos pi- 
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liferos. Fig. 26. Las caderas posteriores con las guillas longitudina- 
les en su mitad basal. 

Alas hialinas; los bordes oral y caudal del disco de las alas an- 
teriores estrechamente ahumado. 

Ala anterior 2,215 por 0,7 mm.; (índice L:A = 8,1). 

Ei nervio llega hasta 0,926 mm. desde la base alar. La vena sub- 
costal 0,621; marginal 0,395; estigmal 0,136 mm. La pilosidad del 
disco empieza distalmente del nervio estiemal, la base desnuda, sin con- 
tar a unos cuatro pelitos debajo del nervio marginal. La hilera anal 
compuesta de unas 18 pestañas. La pestaña más larga de la franja 
marginal 0,102 mm. 

Ala posterior 1,62 por 0,124 mm.; el nervio llega hasta 0,735 mm. 
desde la base alar. El disco con dos o tres hileras longitudinales, in- 
completas. La pestaña más larga de la franja marginal 0,136 mm. 

Abdomen 1,096 por 0,644 mm. i 

Pecíolo 0,124 por 0,09 mm., muy estrechado oralmente y recu- 
bierto por el margen posterior del propodeón; su superficie dorsal 
con dos finas quillas longitudinales. El segundo tergito con 1 y 1;. 
tergitos3-6 con 7 y 7; séptimo con 4 y 4; octavo con 6 cerditas. 
El oviscapto 0,8 mm. sobrepasa el ápice del abdomen en unos 0,068 
milímetros. 


Maco: Parecido a la hembra por la estatura y forma, distin- 
guiéndose por los caracteres siguientes: 

La cabeza más obscura, con la mancha interocelar más grande. 
El escudo del mesonoto, la parte basal del escudete y la base del pro- 
podeón, cada uno con las tres manchas negras, que disminuyen en 
tamaño según el orden mencionado. Todo el disco de la parte pos- 
terior del eseudete, la parte media del metanoto, y los costados del 
propodeón son negros como también la parte dorsal del escapo y pe- 
dicelo, las tibias posteriores y los artejos apicales de los tarsos. 

Cabeza 0,3 por 0,53 mm.; las trabéculas suborbitales rudimen- 
tarias. La superficie de la cabeza y del mesoseudo muy finamente 
celuladas con los diámetros de las mallas desde 7 hasta 14 milésimas 
de milímetro. 

La estructura mencionada se nota más claramente sobre los lu- 
gares piementados. La antena fig. 24. 

Las dimensiones de los artejos de la antena (la radícula no 
desarrollada) : 

Largo: 

214; 75; 238; 265; 268; 255; 251; 242; 231; 207; 210; 197; 204. 
Ancho: 
75; 61; 102; 108; 108; 95; 88; 85; 85; 71; 61; 61; 51. 
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Número de sensorias placoideas: 

—;—; 17; 20; 21; 19; 18; 18; 19; 18; 13; 13; 10. 

Törax. Fig. 25. 

Escudo del mesonoto mäs corto gue el de la hembra, 0,294 por 
0,475 mm. Los surcos parapsidales se convergen desde 0,293 hasta 
0,14 mm. Las tibias anteriores con una hilera doble de unos 21 dien- 
tecillos. Los tubérculos piliferos de los fémures posteriores son me- 
nos salientes que los de la hembra. 

Ala anterior un poco más ancha que la de la hembra (el índi- 
ce L:A= 2,097). 

El aparato copulador (Fig. 27), 0,305 mm. de largo Oedeagus 
corto, 0,046 mm., ligeramente encorvado con la base dilatada. Los 
parámeros externos 0,079 mm.; su ápice redondeado con dos pesta- 
ñas cortas; los bordes internos redoblado dorsalmente se aproximan 
a las márgenes externas. Los parámeros internos 0,135 mm., con los 
ápices puntiagudos, dilatados y aproximados entre ellos oralmente. 
De los escleritos baculiformes el mediano e impar se presenta en 
forma de una lámina alargada, bifurcada distalmente y ligada con 
los parámeros externos. Los demás elementos basales son poco escle- 
rotizados y semitransparentes. 


9. Lymaenon annulicornis n, sp. 


Deseripta sobre 3 92 y un d, recogidos en la selva de Loreto, 
Misiones; 9 25.V1.1932; g 25.X11.1931. 

Hrmrra: Longitud del cuerpo 1,93 mm. Envergadura 4,56 mm. 

Cuerpo de color amarillo algo anaranjado. Los artejos 3 - 6 y 
9-11 de la antena, trabéculas, las dos manchas de la base alar y las 
otras dos del segundo tergito abdominal son negros, igual que una 
faja transversal del quinto tergito del abdomen. 

Los ojos de color azul-ceniciento; los artejos 7 y 8 de la antena 
de un blanco amarillento, La cabeza de amarillo más claro. 

Escapo, pedicelo, una mancha interocelar, las manchas de las 
axilas, las tibias posteriores y los últimos artejos tarsales de un par- 
do claro. 

Cabeza 0,277 por 0,542 mm. La línea interocelar 1 14 tan larga 
como la ocelocular (9:6). El diámetro del ocelo anterior 0,045 mm. 

La quetotaxia del vértice 4 y 4 setas y dos pústulas sensoriales. 

La distancia entre los törulos dos veces tan larga como el diä- 
metro corto del tórulo. 

La antena 1,776 mm. Las dimensiones de los artejos antenales, 
empezando por la radicula: 
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Largo: 119; 272; 88; 108; 149; 142; 132; 122; 112; 108; 95; 312. 
Ancho: 37; 51; 41; 34; 41; 44; 54; 58; 61; 58; 68; 85. 
Número de las sensorias placoideas: 

ds To is E sl 15 - 8, 

Escapo con cerca de 18 pelos negros; la pilosidad del funículo 
densa y negra, salvo la de los artejos séptimo y octavo, que están cu- 
biertos con pelos blancos. 

Maza tan larga como tres y media veces el largo de los artejos 
precedentes reunidos. Fig. 28. 

Tórax 0,809 por 0,474 mm. Fig. 30, 

Pronoto 0,237 por 0,452 mm. con 4 y 4 pestañas hasta 0,102 mm. 
largas. 

Escudo del mesonoto 0,248 por 0,44 mm.; los surcos parapsida- 
les convergen desde 0,248 hasta 0,135 mm. Las bases de las setas un 
poco por debajo de la mitad. Las tégulas lisas. 

Escudete 0,306 por 0,371 mm.; la parte sensorial con dos dimi- 
nutos pelitos en sus ángulos externos. 

Metanoto 0,203 por 0,361; largo en el mania 0,075; la parte me- 
diana con un área sombitorais. 

Propodeón 0,406. por 0,44 mm.; largo en el medio 0,18 mm. Los 
espiráculos redondos 0,017 mm., aproximados al borde oral del pro- 
podeón. Las carenas laterales encorvadas, ligadas en su mitad pos- 
terior con las «arenas mediales por unas quillas transversales y pa- 
ralelas. En el lugar del arranque de la primera quilla oral se encuen- 
tren las setas hasta 0,061 mm. largas. Inmediatamente debajo de 
les b ses setales las carenas laterales se dividen, enviando una rama 
hacia la base coxal y la otra a la articulación peciolar, Las carenas 
mediales limitan un área subelíptica, confluyéndose oralmente con 
el borde anterior del propodeón. Los procesos de la furca se pro- 
yectan arriba de las bases setales; los apodemas laterales oralmente 
del borde posterior del metanoto. El mesofragma subtruncada en 
el ápice; a unos 0,004 mm. no alcanza la articulación del pecíolo. 
Esta articulación es recubierta por el borde posterior del propodeön. 

Las tibias anteriores solamente con dos o tres dientecillos en el 
medio de su margen interno, Los fémures posteriores con algunos 
tubérculos pilíferog en la superficie ventral. 

Las alas hialinas; el disco del ala anterior con una orla obscu- 
"a muy estrecha sobre_sus bordes oral y caudal. A la continuación 
del nervio marginal una leve nubecilla, la cual se extingue antes? 
de alcanzar la base alar. 

Ala anterior 1,98 por 0,553 (el índice L:A = 3,5). 

El nervio subcostal 0,418; marginal 0,283; estigmal 0,079 mm. 


PRA 1: 


, ? , ? 
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La pilosidad del disco empieza distalmente del nervio estigmal, 
con sólo unas seis. pestañas debajo los nervios marginal y estigmal. 
La hilera anal de unas 17 pestañas. La pestaña más larga de la fran- 
ja marginal 0,102 mm. 

Ala posterior 1,514 por 0,065 mm.; el disco con una corta hile- 
ra medial desde la base del nervio. La pestaña más larga de la fran- 
ja marginal 0,136 mm. 

Abdomen 0,814 por 0,373 mm. 


Pecíolo 0,105 por 0,098 mm., muy estrechado en la base (0,045 
mm.), paulatinamente dilatado atrás. El segusdo tergito con 1 y 1; 
los tergitos 3-6 con 4 y 44 séptimo con 5 y 5 y octavo con 4 cerditas. 

La distancia entre los cercoides igual a Y, del diámetro corto 
del cercoide. Oviscapto 0,463 mm. se termina al nivel del ápice del 
abdomen. 


Macro: Longitud del cuerpo 1,75 mm.; envergadura 3,98 mm. 

Cuerpo de color amarillo claro. Las trabéculas, una mancha 
interocelar, y las antenas negras, salvo la base y el costado interno 
del escapo parduscos. Los ángulos posteriores del pronoto, las tres 
manchas de la base del escudete y una del disco, la parte media del 
metanoto y los costados del propodeón son negros, igual que una man- 
cha en forma de una V inversa en el mesosterno. 

Las tibias, los tarsos posteriores y los dos últimos artejos de 
los tarsos anteriores e intermedios de un pardo obscuro. 

El segundo tergito abdominal con dos manchas laterales, el ter- 
cero con una medial en forma de una omega gruesa negros; los ter- 
gitos 4-6 son negros, con excepción de sus bases y las manchas cla- 
ras laterales. La mandíbulas pardo-rojizas; ocelos de color rubí. 

La cabeza, más alargada que la de la hembra, 0,271 por 0,474 
mm.; el vértice y frente finamente celulados. El espacio entre los tó- 
rulos cuatro veces tan largo como el diámetro corto del törulo. 

La antena 2,1 mm. Las dimensiones de los artejos (la radícula 
no desarrollada) : 

Largo: 

149; 47; 149; 183; 183; 183; 177; 173; 170; 173; 180; 163; 154. 

Ancho: 

54; 54; 88; 95; 88; 81; 74; 68; 71; 68; 64; 61; 51. 

Número de las sensorias placoideas: 

sn Pla 245 23: Bly 20; 18; 19: 18; 18; 18; 16. 

Escapo y pedicelo con pocos pelos gruesos, la pilosidad del fu- 
nículo aumenta en densidad y se vue ve más corta apicalmente. 
Fig. 29, 


e 
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Las axilas con siete arrugas longitudinales. La parte mediana 
del metanoto más corta que la parte correspondiente en la hembra, 
todo el metanoto más corto y ancho 0,166 por 0,346 mm. 

Propodeón algo más corto que el de la hembra, 0,339 por 0,407 
mm., con toda la escultura más visible debido a la coloraiión más 
obscura de las carenas. 

Pecíolo 0,124 por 0,09 mm., subtriangular en su aspecto dorsal. 

El aparato copulador 0,35 mm, Oedeagus 0,135 mm., con el bor- 
de basal engrosado y angulosamente escotado, sublancetiforme en el 
ápice. Los parámeros externos bipartidos distalmente con un corto 
pelito sensorial en el medio. La lámina ventral bien separada, di- 
latándose basalmente y confluyendo con los bordes del esternito en 
su ápice. 

El eselerito ventral baculiforme subrectangular distalmente. 
Fig. 31. 


10. Lymaenon quirogai n. sp. 


Descripta sobre el ejemplar único recogido en Tedyú-Cuaré, 
Alto Paraná, frente a San Ignacio, Misiones, sobre una gramínea 
ribereña conocida bajo el nombre de ‘‘catai’’; 20, X, 1934. 

Dedicada a dun Horacio Quiroga, a cuya gentileza debo este in- 
teresante hallazgo. 


Hembra: Longitud del cuerpo 1.84 mm.; envergadura 4,4 mm. 

Cuerpo de color amarillo claro. Ojos y ocelos rojos. El ápice del 
escapo, la parte dorsal del pedicelo, las tres manchas interocelares 
y los últimos artejos tarsales de un pardo claro, igual que una faja 
transversal sobre los tergitos abdominales cuarto y quinto. 

Las trabéculas y el resto de la antena negros, con excepción de 
los artejos 7 - 8 y la base del noveno blancos. 

La cabeza 0.271 por 0,542 mm. La línea interocelar un poco más 
que 1 16 veces tan larga que la ocelocular (36 :20). Diámetro del 
ocelo anterior 0,024 mm. Quetotaxia del vértice 4 y 4 setas. Frente 
con cuatro pelos finos; la distancia entre los tórulos más que tres 
veces tan larea como el diámetro menor del tórulo. 

La antena 1,75 mm. Las dimensiones de los artejos de la ante- 
na empezando por la radicula: 

Largo: 102; 313; 95; 122; 126; 113; 105; 98; 103; 82; 391. 

Ancho: 34; 65;48; 47; 47; 51 ; 57; 61; 57; 51; 98. 

Número de las sensorias placoideas: 

=; ——3 —; l; 2; 2; 2; 2; 2; 7. 

La base del funiculo con la pilosidad negra, fuerte y rala gue 

sa vuelve mäs corta, densa y fina apicalmente; los artejos 7-8 con 
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los pelos blancos. Escapo con cerca de 25 pelos negros y fuertes, has- 
ta 0,091 mm. de largo. Fig. 32. 

La superficie del vértice muy finamente celulada con las mallas 
de 0,014 mm. 

Tórax 0,836 por 0,457 mm. Fig. 33. 

Pronoto 0,237 por 0,418 mm. con 4 setas cortas y 4 setas lar- 
gas hasta 0,075 mm. Escudo del mesonoto 0,214 por 0,44 mm. Los 
surcos parapsidales convergen desde 0,248 hasta 0,146 mm. Las setas 
0,113 mm., de largo, con la base en el tercio caudal del mesoscudo. 
La superficie distintamente celulada con las mallas desde 0,02 hasta 
0,037 mm. 

Escudete 0,272 por 0,395 mm., la superficie celulada; la parte 
sensorial con las dos setas diminutas en los ángulos externos. 

Metanoto 0,138 por 0,35 mm.; largo en el medio 0,054 mm. La 
parte media con la área rombiforme bien desarrollada, sus ángulos ex- 
ternos se proyectan en forma de dos dientecitos. 

Propodeón 0,361 por 0,395 mm.; largo en el medio 0,226 mm. 

Los espiräeulos elípticos (el diámetro mayor 0,02 mm.), son 
aproximados al borde anterior del propodeón. La escultura de este úl- 
timo es parecida a la de L. annulicornis A. O. Las quillas laterales 
menos encorvadas, se bifurcan debajo de la base setal. La seta 0,044 
milímetros. 

Las carenas medianas están transformadas en dos anchos triángu- 
los planos que delimitan el área mediana. El espacio entre las care- 
nas laterales y medianas transversalmente estriado en su tercio cau- 
dal; las estrías paralelas y onduladas. Los procesos de la furca se 
proyectan bajo la altura del borde posterior del metanoto. Los apo- 
demas laterales al nivel de los dientecillos del metanoto, frente a los 
cuales se encuentra una quilla corta que reune el margen anterior del 
propodeón con las carenas laterales. El mesofragma a unos 0,018 mm. 
no alcanza a la articulación peciolar, la cual es recubierta por el mar- 
gen posterior del propodeón, 

Las tibias anteriores con tres dientecitos en la mitad de su borde 
interno. Las tibias posteriores con una carena longitudinal. Los fé- 
mures posteriores con algunos pelos negros y fuertes en la superfi- 
cie dorsal. 

Alas anteriores: 1,2 mm. por 0,58 mm. (el índice L.: A.=2.3), 
hialinas en su mitad basal con una mancha obscura distalmente del 
nervio, la cual llega hasta el borde caudal del ala. La mitad distal del 
ala levemente ahumada con una orla más obscura sobre los bordes 
caudal y oral. Los nervios terminan a unos 0,847 mm. desde la base 
alar. El nervio subcostal 0,424; marginal 0,372; estizmal 0,056 mm. 
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La pilosidad del disco empieza desde la punta del nervio estigmal. Las 
pestañas de la superficie dorsal dos veces tan largas como las de la 
superficie ventral. La hilera anal de unas 15 pestañas. La pestaña 
más larga de la franja marginal 0,095 mm. 

Ala posterior incompleta, 0,09 mm, ancha, el nervio termina a 
0,678 mm. desde la base alar. La petsaña más larga de la franja mar- 
ginal 0,136 mm. 

Abdómen 0,825 por 0,35 mm. (Fig. 34). 

Peciolo 0,21 por 0,085 mm., con el margen anterior doblemente 
escotado. 5 

La base con dos diminutos dientecitos laterales. El segundo ter- 
gito toma parte en la formación del peciolo con su tercio oral estre- 
chado dilatándose paulatinamente hacia atrás, y recubriendo la base 
del tercer tergito. Los cercoides dos veces tan largos como la distancia 
entre ellos. 

El oviscapto 0,463 mm. no sobrepasa el ápice del abdomen. 


Refiero esta interesante especie, que debe ser vecina a Cosmoco- 
moidea morilli How., al género Lymaenon, pensando que C. morilli 
probablemente debe ser ubicada en el mismo género, contrariamente 
a la opinión de los señores A. A. Girault y O. Whittaker los cuales 
han considerado la Cosmocomoidea como un sinónimo de Ooctonus 
Hal. uF; 

Volveré a esta cuestión al final de la presente serie de artículos 
al discutir sobre los límites; del género Lymaenon. 


11. Lymaenon concinnus n. sp. 


Descripta sobre dos ejemplares recogidos en la selva de Loreto, 
Misiones 25-11-1932 y 5-X1-1933. 

Hemera: Longitud de! cuerpo 0,994 mm., envergadura 2,28 mm. 

Cuerpo de holor amarillo dlaro. Las trabédulas, dos puntos en la 
base alar y los artejos antenales 3-6 y 10-11 negros. Las tres manchas 
interocelares, ápice del escapo, pedicelo, las tibias posteriores y una 
faja transversal de los tergitos 4 y 5 de un pardo obscuro. Los arte- 
jos 7-9 de la antena blancos. Ojos de color azul ceniciento; los ocelos 
rojos. 

Cabeza 0,187 por 0,34 mm. La línea interocelar de 1/3 tan larga 
como la ocelocular, El diámetro del ocelo anterior 0,024 mm. 

La antena 0,881 mm. Las dimensiones de los artejos de la antena 
empezando por la radícula: . 

Largo: 30; 177; 64; 24; 54; 61; 61; 54; 58; 54; 58; 134. 

Ancho: 24; 59; 37; 27; 37; 37; 37; 27; 30; 30; 39; 54. 
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Número de las sensorias placoideas; 

saata 408; By Zy dy By $: 

Maza tan larga como los cuatro artejos precedentes reunidos. 

Escapo con los pelos fuertes, negros; la pilosidad de los artejos 
7-9 blanca. (Fig. 35). 

Tórax: 0,44 por 0,294 mm. (Fig. 36). 

Pronoto: 0,163 por 0,289 mm. con 4 y 4 setas, fina y oblicuamente 
celulado, con los lóbulos espiraculares salientes. 

Escudo del mesonoto: 0,126 por 0,282 mm. Los surcos parapsi- 
dales lonvergen desde 0,166 hasta 0,071 mm., dilatándose laudalmente. 
La base de las setas justamente en la mitad del mesoseudo. 

Escudete: 0,153 por 0,258 mm.; la parte sensorial con dos dimi- 
nutos pelitos. La superficie finamente celulada. 

Metanoto: 0,112 por 0,231 mm., la parte mediana 0,041 por 0,153 
milímetros, con el área rombiforme subdistinta. 

Propodeón: 0,187 por 0,272 mm.; largo en el medio 0.064 mm. 
Los espiráculos redondos; 0,007 mm.; situados un poco arriba del 
borde posterior del escudete; ligados con el borde anterior del propo- 
deón por una línea gruesa y elevada. La otra línea semejante que 
arranca junto con la precedente se dirige hacia la carena lateral. 

Las carenas laterales corren hasta las bases de las caderas. Las 
carenas medianas limitan a una área subelíptica. Las bases de las se- 
tas son aproximadas a las carenas laterales en el tercio caudal del 
propodeón. Los apodemas laterales al nivel de los ángulos laterales 
del metanoto; los procesos de la furca metasterna! oralmente del borde 
anterior del propodeön. Mesofragma redondeado toca con su ápice 
la articulación peciolar. 

Las tibias anteriores con cuatro dientecillos sobre su borde inter- 
no: las posteriores con una quilla longitudinal. 

Ala anterior: 1,04 por 0,316 mm.; (el índice L.:A.=3,2). El 
nervio termina a unos 0,4 mm. desde la base alar. Nervio subeostal 
0,222 mm.; marginal 0,129 mm.; estigmal 0,041 mm. La pilosidad del 
disco empieza debajo del nervio estigmal y es bastante rala (con cerca 
de 14 hileras de las pestañas dorsalmente). La hilera anal de unas 10 
pestañas. La pestaña más larga de la franja marginal 0,057 mm. 

Ala anterior ligeramente ahumada, debajo del nervio estigmal 
con una mancha obscura subtriangular la cual alcanza el borde caudal 
del ala. 

Ala posterior 0,723 por 0,068 mm.; el nervio termina a unos 0,316 
mm. desde la base alar; el disco con las dos hileras longitudinales 
de pestañas cortas. La pestaña más larga de la franja marginal 0,082 
milímetros. 
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Abdomen: 0,407 por 0,237 mm. con el peciolo un poco transver- 
sal, 0,041 por 0,044 mm., sus bordes laterales y posterior redondeados. 

El segundo tergito con 1 y 1, los tergitos 3-6 con 5 y 5; séptimo 
con 4 y 4; octavo con las seis cerditas. 

El oviscapto corto 0,214 mm. no sobrepasa el ápice del abdomen. 


12. Lymaenon pratensie n. sp. 


Descripta sobre 23 dd y una ? recogidos en Loreto, San Igna- 
cio, Misiones; Orán, Prov. de Salta y en el parque Aconquija, Tu- 
cumán. 

Los machos se encuentran durante todo el año, excepto en el pe- 
ríodo de la sequía en Misiones; y fueron recogidos en los pasturajes 
compuestos de gramíneas. 


HEMBRA: Longitud del cuerpo 1,17 mm.; envergadura 2,35 mm. 

Cuerpo de color pardo obscuro. El ápice de la radícula, una 
mancha en forma de V desde el ovelo anterior hasta las bases de las 
antenas y los bordes posterolaterales del escudo del mesonoto amari- 
llos. Del mismo color son también las dos manchas de la parte senso- 
rial y los costados del escudete, dos manchas de la parte media del 
metanoto y las dos líneas divergentes del propodeón. Todos los tro- 
canteres y las rodillas de un pardo amarillento, así como la base 
del primer artículo de los tarsos anteriores. Las tibias intermedias 
claras con: dos anillos obscuros. Las antenas y los ojos negros. La 
cabeza 0,129 por 0,261 mm. La línea interocelar 1144 tan larga como 
la ocelocular. Las trabéculas ocelares ensanchadas y encorvadas to- 
can a los ocelos posteriores. 

Antena: 0,87 mm. Las dimensiones de los artejos de la antena 
empezando por la radicula: 

Largo: 71; 139; 58; 34; 37; 46; 51; 71; 68; 71; 61; 201. 

Ancho: 17; 24; 24; 17; 18; 17; 17; 20; 24; 24; 27; 51. 

Número de las sensorias placoideas : 

— = 333; % 2; 2; 2; 2; 8. 

El escapo fina y longitudinalmente celulado con la pilosidad rala. 

Maza tan lares, como los tres artejos precedentes reunidos: (Fi- 
gura 37). 

La distancia entre los tórulos más que tres veces supera el diä- 
metro corto del tórulo. 

Tórax: 0,419 por 0,241 mm. 


Pronoto: 0,146 por 0,234 mm., finalmente celulado; 4 y 4 setas 
de las cuales las laterales son bastantes largas: 0,044 mm. 
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Escudo del mesonoto 0,153 por 0,234 mm.; los surcos parapsida- 
les convergen desde 0,153 por 0,234 mm.; las bases de las setas oral- 
mente del arranque de los surcos. 

Escudete: 0,149 por 0,177 mm.; las axilas con setas de 0,035 mm. 

La parte posterior notablemente reticulada con las mallas largas, 
elípticas, hasta 0,02 mm. 

Metanoto: 0,102 por 0,17 mm.; la parte mediana rectangular 0,02 
por 0,102 mm. sin el área rombiforme. 

Propodeón: 0,17 por 0,21 mm.; largo en el medio 0,037 mm. Los 
espiráculos redondos, 0,01 mm. situados a la altura del borde posterior 
del escudete. Las carenas laterales casi rectas corren hasta la base 
de las caderas sin ramificación. Las carenas mediales faltan por com- 
pleto. Las setas al nivel del borde anterior del propodeón; los pro- 
cesos de la furca se proyectan bajo la base setal, los apodemas late- 
rales entre éstas y los espiraculos. El margen posterior del propodeón 
leve y anchamente escotado, sin la estructura especial para la articu- 
lación del abdomen. 

Las tibias anteriores con cinco dientecillos a lo largo del borde 
interno. Las tibias. posteriores con una carena débil longitudinal. 

Alas hialinas con el borde discal estrechamente infuscado. 

Ala anterior: 1,006 mm. por 0,327 mm.; (el índice L.:A=3,06). 

Los nervios terminan a unos 0,329 mm. desde la base alar. El 
nervio subcostal 0,217; marginal 0,122; estigmal 0.03 mm. La pilosi- 
dad del disco empieza desde la base del nervio marginal volviéndose 
más densa y corta distalmente (desde 0,027 hasta 0,014 mm.) 

La hilera anal larga compuesta de casi 30 pestañas. La pestaña 
más larga de la franja marginal 0,085 mm. 

Ala posterior: 0,825 por 0,051 mm. con el nervio 0,327 mm. desde 
la base alar. La pestaña más larga de la franja marginal 0,112 mm. 

Abdomen: 0,565 por 0,226 mm. 

Peciolo transversal: 0,024 por 0,056 mm, notablemente dilatado 
posteriormente, con el margen oral levemente escotado; el borde cau- 
dal redondeado. El segundo tergito con 1 y 1; los tergitos 3-6 con 
3 y 3; séptimo con 4 y 4 y el octavo con 4 cerditas. Los térgitos 2-6 
estriado-celulados lateralmente. 

Oviseapto: 0,418 mm., en unos 0,051 mm. sobrepasa el ápice del 
abdomen. 


Maco: Longitud del cuerpo 0,972 mm, (el promedio de los 23 
ejemplares, longitud máxima 1,22, mínima 0,877 mm.) 

Parecido a la hembra ofreciendo los siguientes caracteres distintos. 

Aunque se encuentran los ejemplares lon la coloradión idéntica a 
la descripta para la hembra, la mayoría de los machos son mucho más 


A 
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obseuros y el dibujo amarillo de la cabeza y del torax tiende a des- 
aparecer. En estos casos, muy notablemente, la mancha amarilla del 
vértice en forma de una V y se vuelve más obscura que los tegumentos 
de la cabeza. 

Antena más larga que el cuerpo, (11:10). Las dimensiones de 
los artejos de la antena empezando por la radícula : 

Largo: 24; 58; 51; 78; 85; 90; 95; 90; 88; 92; 88; 88; 88; 98. 

Ancho: 17; 30; 37; 41; 37; 37; 37; 37; 34; 34; 35; 34; 34; 32. 

Número de las sensorias placoideas: 

—<—y—: Ye 83 Sy Sy 85 185 8; 8; By Sy Y. 

Escapo oblícuamente reticulado con los bordes transversales de 
las mallas salientes. La pilosidad del funículo pastante pareja. (Fi- 
gura 38). 

Torax: 0,407 por 0,271 mm., más corto y ancho que el de la hem- 
bra. Escudo del mesonoto más corto con los surcos parapsidales más . 
convergentes (desde 0,159 hasta 0,088 m.) (Fig. 39). 

Escudete: 0,163 por 0,197 mm. La parte media del metanoto 0,122 
por 0,02 mm. ja 

El pecíolo: 0,034 por 0,064 mm. El séptimo tergito en el medio 
con unos 25 diminutos pelos falsos. Los törgitos 2-7 más notablemente 
reticulado-celulados que los de la hembra. 

El aparato copulador singularmente desarrollado, (Fig. 40). 

El penúltimo esternito profundamente escotado; apicalmente con 
los dos procesos redondeados; seis pústulas pilígeras a lo largo de su 
borde interno; el borde de la escotadura en el medio irregularmente 
dentellado. El último esternito redondeado en el ápice, cierra dorsal 
y caudalmente el orificio sexual. 

Oedeagus: 0,09 mm, encorvado, se dilata en la base. 

Los parámeros externos se terminan con un proceso en forma 
de cuchara con el cual está cubierta la punta del parámero interno. 
Los parámeros internos muy alargados, 0,226 mm., puntiagudos en el 
ápice, ventralmente con dos procesos a la altura del margen oral del 
orificio sexual. Los escleritos- baculiformes bien desarrollados. El 
mediano y ventral empieza a continuación de los bordes del orificio 
sexual en forma de una lámina estrecha, 0,136 mm. larga. Los escle- 
ritos dorsales, subparalelos en gran parte de su trayecto se reunen 
mediante un arco distalmente de la base del oedeagus. 


13. Lymaenon gracilicornis n. sp. 


Descripta sobre 12 92 y 13 $d todos recogidos en la selva de 
Loreto, Misiones. 99 8-IV; 15-V; 6-VI; 9-X; 26-XIl; gg 19:IV; 
4-V; 12-IX. 
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HEMBRA: Longitud del cuerpo 1,08 mm.; envergadura 2,4 mm. 

Cuerpo de color amarillo claro. La cabeza y los tergitos 3-8 del 
abdomen de un pardo elaro. Los artejos 6-11 de la antena, los ojos, 
dos puntos de la base alar y dos puntos de los bordes de los espirácu- 
los del propodeón negros. Los artejos 4-5 de la antena blanquecinos; 
el tercer artejo de un pardo claro. 

Cabeza: 0,190 por 0,292 mm. La linea interocelar menos que dos 
veces tan larga, como la ocelocular; (20,12). Diámetro del ocelo an- 
terior 0,027 mm. Las trabéculas frontales distintamente elevadas; la 
distancia entre los tórulos tres veces tan larea como el diámetro corto 
del töru'o. La superficie del vértice finamente celulada. 

Antena: 0,712 mm. Las dimensiones de los artejos antenales em- 
pezando por la radícula: 

Largo: 61; 136; 64; 51; 64; 71; 58; 58; 54; 57; 48; 171. 

Ancho: 17; 37; 34; 19; 17: 24; 24; 30; 34; 37; 37; 57. 

Número de las sensorias placoideas: 

2; 2; 2; 2; 2; 8. 

El escapo y pedicelo longitudinalmente estriados, el primero con 
los pelos hasta 0,051 mm. largos. (Fig. 41). 

Torax: 0,426 por 0,248 mm. 

Pronoto: 0,132 por 0,245 mm. muy fina y oblícuamente celula- 
do; con 4 y 4 setas; el borde espiracular levemente escotado. 

Escudo del mesonoto: 0,112 por 0,234 mm; los surcos parapsida- 
les se convergen desde 0,122 hasta 0,092 mm. Las setas negras, 0,068 
mm., con las bases un poco caudalmente de la mitad. 

Escudete: 0,156 por 0,207 mm.; la parte sensorial con dos setas 
diminutas, 0,014 mm. largas, en sus ángulos externos. Toda la super- 
ficie del mesonoto muy finamente celulada, dicha estructura apenas 
visible bajo gran aumento, 

Metanoto: 0,126 por 0,183 mm; largo en el medio 0,047 mm.; la 
parte mediana con un área rombiforme. 

Propodeón: 0,126 por 0,207 mm.; largo en el medio 0,058 mm. 

Los espiráculos subrredondos, 0,017 mm., situados oralmente del 
borde posterior del escudete. Una línea engrosada y oblícua corre des- 
de ci espiráculo hacia el margen anterior del propodeón frente a los 
ángulos externos del metanoto. Las carenas laterales levemente encor- 
vadas corren hasta las bases de las caderas. Las carenas medianas li- 
mitan un área elíptica en la mitad posterior del propodeón. Las setas 
bastante largas, 0,044 mm., situadas sobre las carenas laterales a la 
altura del borde posterior del metanoto. El espacio entre las carenas 
medianas y laterales con aleunas estrías ob'icuas muy finas, Los pro- 
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cesos de la furca se proyectan al nivel de los ángulos posterolaterales 
del metanoto. Los apodemas laterales casi tocan al borde espiracular. 

Las tibias anteriores con cuatro dientecillos en el medio de su 
borde interno. Las tibias posteriores distintamente carenadas. 

Alas ahumadas; las anteriores con una mancha obscura bajo el 
nervio estigmal poco notable sobre el fondo obscuro del ala. 

Ala anterior 1,096 por 0,282 mm, (el índice L. : A.:=3,8); el 
borde caudal distintamente escotado frente a la base del nervio mar- 
ginal. El nervio subcostal 0,275; marginal 0,139; estigmal 0,051 mm. 

La pilosidad del disco empieza debajo del nervio estigmal. La 
pestaña más larga de la franja marginal 0,085 mm. se encuentra so- 
bre el borde oral cerca del nervio estigmal. 

Ala posterior: 0,779 por 0,051 mm.; el nervio se termina a unos 
0,34mm. desde la base alar; el disco alar solo con las pestañas submar- 
ginales. La pestaña más larga de la franja marginal 0,092 mm. 

Abdomen 0,463 por 0,22 mm. 

Peciolo: 0,037 por 0,044 mm. con la base escondida bajo el mar- 
gen posterior del propodeón. El segundo térgito con 1 y 1; los tér- 
gitos 3-7 con 5 y 5; octavo con las seis cerditas. Los térgitos 3-6 celu- 
lados lateralmente. El oviscapto 0,305 mm. a unos 0,03 -mm. sobre- 
pasa el ápice abdominal. 


Macho: Parecido a la hembra por su coloración excepto de que 
el escudete, las meso y metapleuras y una mancha en forma de V del 


mesosterno son pardas; a veces todo el escudo del mesonoto es pardo 
también. 


Longitud del cuerpo: 1,21 mm. 

Antena: 1,62 mm., negra, excepto de los dos artejos basales. (Fi- 
gura 42). 

Las dimensiones de los artejos de la antena, (la radicula no des- 
arrollada) : 
Largo: 108; 51; 110; 136; 140; 139; 136; 129; 129; 119; 119; 115; 123 
Ancho: 44;47; 51; 44; 37; 41; 41; 37; 37; 37; 37; 35; 27 
Número de las sensorias placoideas : 

ji 10; Sy 8; 6; 0; 9 9; 9; 9; By 7 

Escapo levemente ensanchado con unas isete, ocho setas, las cua- 
les no superan a su anchura, Tórax: (Fig. 43). 

Ala anterior: 1,356 por 0,384 mm.; el indice L.:A.=3,5; algo 
más ahumada que la de la hembra, con la mancha obscura obsoleta. 


La pestaña más larga de la franja marginal 0,119 mm., se en- 
cuentra sobre el borde caudal del ala. 


Abdómen: 0,565 por 0,259 mm. El peciolo 0,045 por 0,051 mm. 
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El aparato copulador consiste del del oedeagus 0,105 mm, largo, 
doblemente encorvado, con la base ensanchada y el ápice lancetiforme. 

Los parámeros externos 0,044 mm. largos, lateralmente limitan el 
orificio sexual con un proceso externo en la base. 

Los escleritos basales consisten de una ancha y larga lámina ven- 
tral, sublancetiforme oralmente y los dos fuertes escleritos dorsales 
que se unen a la base del oedeagus en forma de una V inversa. Los 
dos escleritos mencionados se dividen a lo largo al llegar a la base del 
oedeagus. (Fig. 44). 


14, Lymaenon excisus n. sp. 


Descripta sobre 6 dd y 7 9? recogidos en la selva de Loreto. Mi- 
siones, d. d 20-VI-1932; 14-1IT, 19-IV, 22 y 25-X-1933; 27-1-1934. 
92 19, 11, 18 y 19-IV-1933; 4-V-1934. 

HEMBRA: Longitud del cuerpo 0,856 mm. (el promedio; la má- 
xima 0,937; la mínima 0,734 mm.). 

Cuerpo de color amarillo claro. El ápice del escapo, todo el fu- 
nículo, una mancha interocelar, y el quinto tergito del abdomen de 
un pardo obscuro como también los costados de los tergitos sexto y 
séptimo. Los ocelos rojos. Las trabéculas, ojos y dos puntas de la 
base alar negros. 

Cabeza 0,15 por 0,248 mm.; la línea interocelar casi 1 14 tan larga 
como la ocelocular. (15: 11). El diámetro del ocelo anterior 0,023 
mm. 

La antena 0,937 mm. larga. Las dimensiones de los artejos ante- 
nales empezando por la radicula: 

Largo: 71; 174; 71; 41; 51; 59; 55; 58; 54; 55; 59; 188. 

Ancho:20; 41; 41; 17; 17; 17; 20; 24; 30; 37; 41; 58 

Número de las sensorias placoideas : 

=y iii) A 27 2; B 

Escapo fina y longitudinalmente celulado. (Fig. 45). 

Tórax 0,331 por 0,204 mm. (Fig. 47). 

Pronoto 0,102 por 0,204 mm. con 4 y 4 setas. 

Escudo del mesonoto 0,139 por 0,183 mm.; los surcos parapsida 
les se convergen desde 0,112 hasta 0,047 mm. Las bases de las setas en 
el tercio posterior, (en algunos ejemplares en la mitad). 

Escudete 0,139 por 0,145 mm. La parte sensorial sin las setas. 

Toda la superficie del mesonoto muy finamente celulada, las 
células se vuelven más grandes atrás. 

Metanoto 0,119 por 0,17 mm.; lareo en el medio 0,034 mm.; la 
parte mediana con una área rombiforme. 
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Propodeon 0,149 por 0,197 mm.; el largo en el medio 0,051 mm. 
Los espiráculos elípticos 0,017 por 0,024 mm., su base está unida con 
el borde anterior del propodeon. Las carenas laterales algo encorva- 
das alcanzan las caderas posteriores. Las carenas medianas débil- 
mente desarrolladas, no llegan hasta el margen anterior del propodeon. 

Las setas al nivel de los ángulos externos de la parte media del 
metanoto. Los procesos de la furca se proyectan a la altura del mar- 
gen posterior del escudete. 

Las tibias anteriores con cinco dientecillos en su pa. interno; 
las tibias posteriores con las carenas longitudinales. 

Las alas ligera y parejamente ahumadas con los nervios pardos. 

Ala anterior 1,05 por 0,259 mm.; el indice L.: A. = 4. 

El nervio subcostal 0,224; marginal 0,163; estiemal 0,041 mm. 
La pilosidad del disco empieza antes de la base del nervio marginal. 
El disco con cerca 13 hileras de pestañas. La hilera anal de unas 
23 pestañas. La pestaña más larga de la franja marginal 0,102 mm. 

Ala posterior 0,779 por 0,047 mm.; el nervio se termina a unos 
0,339 mm. desde la base alar. El disco sin pestañas excepto de las sub- 
marginales. La pestaña más larga de la franja marginal 0,102 mm. 

Abdomen 0,395 por 0,237 mm. 

El pecíolo transversal; 0,024 por 0,041 mm., con la base cubierta 
por el margen posterior del propodeon. Su borde posterior redondea- 
do. El segundo térgito con 1 y 1; los térgitos 3-7 con 3 y 3, 
el octavo con cinco cerditas, El cercoide grande 0,057 por 0,024 mm. 


El ovisvapto 0,248 mm, en unos 0,01 mm. sobrepasa el ápice del 
abdomen. 


Macho: Longitud del cuerpo 0,892 mm. (el promedio: la máxi- 
ma 0,926 mm.; mínima 0,87 mm.). 

Parecido a EN hembra por la coloración excepto de que la vahata; 
las tres manchas del mesoscudo, las axilas, el escudete, las meso y me- 
tapleuras son pardas. Las antenas son negras, salvo los dos artejos 
basa'es, igual como los segmentos abdominales 3-8, 

La antena 1,55 mm. larga. (Fig. 46). 

Las dimensiones de los artejos de la antena (la radicula no des- 
arrollada) : 

Largo: 119; 57; 112; 126; 122; 127; 122; 116; 116; 124; 124; 129. 

Ancho: 24; 30; 25; 24; 34; -34; 30; 27; 27; 30; 30; 30. 

Número de las sensorias placoideas: N 

5 6; 63.1; Ti Ts Ty Tr Gp 4; 6 

El pecíolo 0,028 por 0,037 mm. 

El aparato copulador 0,136 mm largo. Oedeagus 0,061 mm., no- 
tablemente ensanchado en la base, levemente encorvado, con el ápice 
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un poco dilatado y subtruncado. Los parámeros externos 0,057 mm. 
largos, con la base ensanchada, retorcidos en el medio, distalmente 
prolongados en dos láminas divergentes redondeadas en el ápice, ca- 
da uno con las dos setas cortas, sensoriales. Los escleritos basales con- 
sisten de una lámina ventral muy ensanchada y redondeada en su 
ápice oral. confluyéndose distalmente con las bases de los parámeros 
externos. Los escleritos dorsales transparentes, se unen a la base del 
oedeagus mediante una corta anastomosis transversal, (Fig. 48). 


EXPLICACION DE LOS DIBUJOS 


Lymaenon stenopterus A. O. 


Fig. 15 Antena de la hembra. Zciss-Winkel. Ob. 6, oc. 2. 
Fig. 16 Antena del macho. Ob. 6, oc. 2. 

Fig. 17 Tórax de la hembra. Ob. 6, oc. 2. 

Fig. 18 El aparato copulador visto ventralmente. Ob. 6, oc. 4. 


L. inauditus A. O. 


Fig. 19 Antena de la hembra. Ob. 6, oc. 2. 

Fig. 20 Antena del macho. Ob. 6, oc. 2. 

Fig. 21 Tórax de la hembra. Ob. 6, oc. 2. 

Fig. 22 El aparato copulador visto dorsalmente. Ob. 6, oc. 4. 


L. grandis A. O. 


Fig. 23 Antena de la hembra. Ob. 3, oc. 4. 

Fig. 24 Antena del macho. Ob. 3, oc. 4. 

Fig. 25 Tórax del macho. Ob. 3, oc. 4. 

Fig. 27 Los tubérculos pilíeros del fémur posterior. Ob. 3, oc. 4. 
Fig. 27 El aparato copulador visto ventralmente, Ob. 3, oc. 6. 


L. annulicornis A. O. 


Fig. 28 Antena de la hembra. Ob. 3, oc. 4. 

Fig. 29 Antena del macho. Ob. 3, oc. 4. 

Fig. 30 Tórax de la hembra. Ob. 3, oc. 4. 

Fig. 31 El aparato copulador visto ventralmente. Ob. 3, oc. 6. 





56 


Fig. 
Fig. 
Fig. 


Fig. 
Fig. 


Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 


Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 


Fig. 


Fig. 
Fig. 


Fig. 


32 
33 
34 


35 
36 


37 
38 
39 
40 


41 
42 
43 
44 


45 
46 
47 
48 


Revista Soc. ENTOMOLÖG. Arc. VIII (1936) 
L. quirogai A. O. 


Antena de la hembra. Ob. 3, oc. 4. 
Tórax. Ob. 3, oc, 4. 
Los dos primeros artejos del abdomen. Ob. 3, oc. 4. 


L. concinnus A. O. 


Antena de la hembra. Ob. 6, oc. 2. 
Tórax. Ob. 6, oc. 2. 


L. pratensis A. O. 


Antena de la hembra. Ob. 6, oc. 2. 

Antena del macho. Ob. 6, oc. 2. 

Tórax del macho. Ob. 6, oc. 2. 

El aparato copulador visto dorsalmente. Ob. 6, oc. 3. 


L. gracilicornis A. O. 


Antena de la hembra. Ob. 6, oc. 2. 

Antena del macho. Ob. 6, oc. 2. 

Tórax del macho. Ob. 6, oc. 2. 

El aparato copulador visto dorsalmente. Ob. 6, oe. 3. 


L. excisus A. O. 


Antena de la hembra. Ob. 6, oc. 2. 

Antena del macho. Ob. 6, oc. 2. 

Tórax de la hembra. Ob. 6, oc. 2. 

El aparato copulador visto dorsalmente. Ob. 6, oc. 6. 


Estación Experimental de Loreto. 


ad 


15 de Agosto de 1936. 
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